| PLANETES | 


340 


Didier Raoult : « 90% des medecins qui parlent de 
I'hydroxychloroquine ne connaissent ni la dose, ni 
l'efficacite, ni la maniere dont on lutilise ! » 


Par Planetes360 - 


'90% DES MEDECINS QUI PARLENT DE LHYDROXYCHLOROQUINE 
NE CONNAISSENT NI LA DOSE, NI LEFFICACITE, NI LA MANIERE 
DONT ON LUTILISE !" 


LHYDROXYCHLOROQUINE AURAIT ENTRAÎNE 17 000 MORTS 
EN 5 MOIS : DIDIER RAOULT REAGIT EN DIRECT DANS 4TPMP ! 
PIC. TWITTER. COM/AMK1JJXZRN 


— TPMP (QTPMP) January 11, 2024 


Planetes360 


Planetes360 est un site d'information qui s'est fixe pour objectif de mettre en lumiere les informations 
laissees dans l'ombre par les grands mâdias. Notre plateforme collaborative ne met en valeur aucune 
tendance, personnalite, ou parti politique. 
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